DZIENNIK URZĘDOWY 


WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO 


Rzeszów, dnia 8 kwietnia 1988 r. 


Poz. 


Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej: 


75 — nr XXIV/185/88 w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 1988 r. 
w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych 
stopnia podstawowego, 


Uchwały Rad Narodowych Miast i Gmin: 


73 — w Głogowie Młp. nr XXIII/92/88 z dnia 28 stycznia 
1988 r. w sprawie nazewnictwa osiedla i ulic na no- 
wym osiedlu w Mieście Głogowie, 


Nr 5 


Mal, agiw Poz. 15—78 


TREŚĆ: 


17 — w Ropczycach nr XIX/88/88 z dnia 20 stycznia 1988 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegóło- 
wego zagospodarowania przestrzennego osiedla bu- 
downictwa jednorodzinnego przy ul. Grunwaldzkiej 
w Ropczycach, 


78 — w Strzyżowie nr XXIV/96/87 z dnia 21 grudnia 1987 r. 
w sprawie wysokości stawek Świadczeń na fundusz 
gminny i fundusz miejski. 
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Poz. 75 


UCHWAŁA Nr XXIV/185/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie 


z dnia 7 kwietnia 1988 r. 


w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stop- 
nia podstawowego. 


Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. 
Ordynacja wyborcza do rad narodowych (tekst jednolity 
Dz. U. Nr 7, poz. 55 z 1988 r.) Wojewódzka Rada Narodowa 


postanawia, co następuje: 
$1 


Ustala się następujące liczby 
stopnia podstawowego: 


L Dla miejskich rad narodowych: 


radnych rad narodowych 


1. Leżajsk — 45 
2. Łańcut — 50 
3. Mielec — 30 
4. Rzeszów — 100 


IL. Dla rad narodowych miast i gmin: 


1. Błażowa — 45 
2. Głogów Małopolski — 55 
3. Kolbuszowa — 60 
4. Nowa Sarzyna — 60 
5. Ropczyce — 65 
6. Sędziszów Małopolski — 60 
7. Sokołów Małopolski — 50 
8. Strzyżów — 60 
9. Tyczyn — 45 
I. Dla gminnych rad narodowych: 
1. Białobrzegi — 35 
2. Boguchwała — 50 
3. Borowa — 30 
4. Chmielnik Rzeszowski — 30 
5. Cmolas — 35 
6. Czarna — 35 
7. Czermin — 30 
8. Czudec — 45 
9. Frysztak — 4 
10. Grodzisko Dolne — 35 
11. Hyżne — 30 
12. Iwierzyce — 30 
13. Kamień — 30 
14. Krasne — 45 
15. Kuryłówka — 30 
16. Leżajsk — 50 
17. Lubenia — 30 
18. Łańcut — 50 
19. Markowa — 33 
20. Mielec — 40 
21. Niebylec — 40) 
22. Niwiska — 30 


23. Ostrów — 30 
24. Przecław — 40 
25. Rakszawa — 35 
26. Raniżów — 35 
27. Stary Dzikowiec — 30 
28. Świlcza — 50 
29. Trzebownisko — 45 
30. Tuszów Narodowy — 40 
31. Wielopole Skrzyńskie — 35 
32. Wiśniowa — 35 
33. Żołynia — 30 


82 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogło- 
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszow- 
skiego. i 
Przewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 


Franciszek Kruczyński 


Poz. 76 


UCHWAŁA Nr XXIII/92/88 
Rady Narodowej Miastą i Gminy w Głogowie Małopolskim 


z dnia 28 stycznia 1988 r. 


w sprawie nazewnictwa osiedla i ulic na nowym Osiedlu 
w mieście Głogowie Małopolskim. 


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmia- 
nami) $ 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej 
z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w spra- 
wie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nie- 
ruchomości (MP Nr 30, poz. 197) Rada Narodowa Miasta 
i Gminy w Głogowie Młp. 


uchwala: 


$1 
Nadać nazwę nowo powstałemu osiedlu mieszkaniowemu po- 
łożonemu w mieście Głogów Młp. przy ul. Fabrycznej na 
„Osiedle Leśników”. 


82 
Nadać następujące nazwy ulic na „Osiedlu Leśników”: 
1. Ulica Konwaliowa — położona na zachód od głównej 
ulicy Fabrycznej oznaczona w załączniku nr 1. 
2. Ulica Storczykowa — ulica wewnątrz Osiedla położona 
na zachód od głównej ulicy Fabrycznej oznaczona w za- 
łączniku nr 2. 


$3 


Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta i Gminy 
w Głogowie Młp. 


Dziennik Urzędowy Województwa Rzeszowskiego 


84 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło- 
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszow- 
skiego. 


* — załączników nie ogłasza się 


Przewodniczący 
Rady Narodowej Miasta i Gmińy 
Zbigniew Indyk 


Poz. 77 


UCHWAŁA Nr XIX/88/88 
Rady Narodowej Miasta i Gminy Ropczyce 


z dnia 29 stycznia 1988 r. 


w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jed- 
norodzinnego przy ulicy Grunwaldzkiej w Ropczycach. 


Rada Narodowa Miasta i Gminy w Ropczycach działa- 
jąc na podstawie art. 44 i art. 67 ust. 1, pkt. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samo- 
rządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 41, poz. 185), art. 16 ust.3 
ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 35, poz. 185) oraz art. 5 ustawy o och- 
ronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31 stycznia 1980 r. 
(Dz. U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6), po przeanalizowaniu pro- 
jektu planu, materiałów do planu i trybu sporządzania 
planu 


postanawia: 
81 
1. Uchwalić miejscowy plan szczegółowy zagospodarowa- 
nia przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego 


przy ulicy Grunwaldzkiej w Ropczycach przedstawiony 
na rysunku planu w skali 1:1000 wraz z tekstem planu 
stanowiącym integralną część.* 

2. Zatwierdzić program czasowego wykorzystania gruntów 
rolnych przeznaczonych w planie na cele nierolnicze do 
czasu faktycznego ich wyłączenia z produkcji. 


82 


Akceptować sposób załatwienia nieuwzględnionych uwag 
i wniosków do projektu miejscowego planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa je- 
dnorodzinnego zgłoszonych w czasie jego wyłożenia do pu- 
blicznego wglądu zawartych w załączniku nr 1. 


$3 


Wykonanie uchwały zlecić Naczelnikowi Miasta i Gminy 
w Ropczycach. 


54 
Nadzór nad wykonaniem powierzyć Komisji Gospodarki 
Komuńalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji. 


$5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło- 


szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Rzeszo- 
wskiego. 
* — załączników nie ogłasza się 
Przewodniczący 
Rady Narodowej Miasta i Gminy 
w Ropczycach 


Zdzisław Zawisza 


Poż. 78 


UCHWAŁA Nr XXIV/96/87 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strzyżowie 


z dnia 21 grudnia 1987 r. 


w sprawie wysokości stawek świadczeń na fundusz gminny 
i fundusz miejski. : 


Działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu 
terytorialnego (Dz. U. nr 41, poz. 185 z późniejszymi zmia- 
nami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o funduszu gminnym i funduszu miejskim (Dz. U. nr 52, 
poz. 269) — Rada Narodowa Miasta i Gminy w Strzyżowie 


postanawia, co następuje: 
§ 1 


Uchwala się stawki świadczeń na fundusz gminny i fundusz 

miejski następującej wysokości: 

1. Od osób fizycznych i prawnych nie będących jednost- 
kami gospodarki uspołecznionej, wykonujących działal- 
ność wytwórczą, handlową lub usługową: 

a) płacących podatki obrotowy i dochodowy w formie 
karty podatkowej lub płacących zamiast tych podat- 
ków opłatę skarbową albo zwolnionych od obowiązku 
płacenia podatków w wysokości 2-krotnej stawki 
opłaty skarbowej za potwierdzenie zgłoszenia wyko- 
nywania rzemiosła, obowiązującej w dniu 1 stycznia 
roku podatkowego, za który dokonuje się wymiaru 
świadczenia na fundusz; 

b) od osób nie wymienionych pod lit. a bez względu na 
rodzaj wykonywanej działalności w wysokości 2-krot- 
nej stawki opłaty skarbowej za zezwolenie na wyko- 
nywanie rzemiosła, obowiązującej w dniu 1 stycznia 
roku podatkowego za który dokonuje się wymiaru 
świadczenia na fundusz. 

2. Od osób fizycznych i osób prawnych oraz od jednostek 
gospodarki uspołecznionej, które są właścicielami lub 
posiadaczami nieruchomości nie związanych z gospodar- 
stwem rolnym lub wykonujących działalność wytwórczą, 
handlową i usługową: 

a) 20 zł od każdych rozpoczętych 100 tys. zł wartości 
budynków ustalonej dla celów ubezpieczenia ustawo- 
wego, a od domów letniskowych 30 zł od każdych 
rozpoczętych 100 tys. zł ich wartości ustalonej dla ce- 
lów ubezpieczenia ustawowego. 

b) 30 zł za 1 m? powierzchni użytkowej budynku, jeżeli 
budynek nie podlega ubezpieczeniu ustawowemu, 

c) 0,10 zł za 1 m? powierzchni gruntu, zarówno zabu- 
dowanej jak i nie zabudowanej, a dla działek rekre- 
acyjnych 0,25 zł za 1 m? powierzchni gruntu. 


82 


Wykonanie uchwały zleca się Naczelnikowi Miasta i Gminy 
w Strzyżowie zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się 
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki 
Finansowej Rady Narodowej Miasta i Gminy w Strzyżowie. 


$3 


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Rzeszowskiego. 


Przewodniczący 
Rady Narodowej M i G w Strzyżowie 


Adam Kluska 
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Redakcja: Urząd Wojewódzki w Rżesżowie Wydział Prawny, 
ü! Grunwaldzka 15, pok. 324 tel. 375-11, w. 263 tel. 375-11, 
w. 263 


Administracja: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział 
Budżetowo-Gospodarczy, ul. Grunwaldzka 15 (kod 35-959) 
‘pok. 25, tel. 375-11 w. 300. 


Wszelkie nałeżności z tytułu prenumeraty, ogłoszeń oraz 
zakupu poszczególnych egzemplarzy wpłacać należy na 
konto: „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Rzeszowie” -— Narodowy Bank Polski I Oddział Miejski 
w Rzeszowie Nr 69010-1212-224, Cz. 91, Roz. 9142. 


Rzeszowskie Zakłady Graficzne Drukarnia w Łańcucie zam. 
1183/88 A4 600 
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